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Die richtigen „Inputs“ für 
Computer-Anwender: 


Gomputer-Fachbücher aus 


dem iwt-Verlag. IWT 


vollzieht sich im Laufschritt. Neue Programmiertechniken, neue Software- 
programme kommen täglich auf den Markt. Up-to-date sein heißt deshalb, 
die richtige Fachliteratur zur Hand haben. Die aktuellen Bücher zu den 
aktuellen Themen. Von kompetenten Autoren aus der Praxis. 

Fachbücher eben, die das entsprechende Fachwissen vermitteln. Ob man 
nun in das Thema einsteigen, es auffrischen oder vertiefen möchte. 
Solche Bücher liefert der iwt-Verlag. Computerfachbücher, die weiter- 
helfen. 


Zum Einsteigen, Auffrischen und 
Vertiefen. 


Auf dem neuesten Stand zu bleiben ist das wichtigste Thema für alle, die 
mit Computern arbeiten. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Denn 
der „Fortschritt“ bei Computern, Peripherie und allem, was dazugehört, 


Smart Programmierung 
Grundkurs 


Hier geht es im wesentlichen darum, 
den Leser mit einer neuen Art der Pro- 
grammierung bekannt zu machen. 
Durch viele praktische Beispiele wird so 
dem Anwender das nötige Grundwissen 
der Smart Programmierung vermittelt. 


1988. Ca. 350 Seiten. 
Geb. Ca. DM 68,- / Fr. 68.-/S530,- 
ISBN 3-88322-212-7 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 68,-/Fr. 68.-/S 530,-* 
Best.-Nr. 91631101 


Ventura Publisher im Einsatz 


Dieses Buch soll dem Anwender des 
Programmpakets helfen, die Software 
professionell und wirtschaftlich einzu- 
setzen. Gerade Funktionen, die im 
Bedienungshandbuch des Programms 
nicht sehr ausführlich dargelegt wer- 
den, sind hier detailliert beschrieben. 
Neun Kapitel führen systematisch von 
den ersten Anfängen bis zu speziellen 
Tips und Tricks. 


1988. Ca. 400 Seiten. 


Geb. Ca. DM 68,- /Fr. 68.-/S530,- 
ISBN 3-88322-199-6 


Uwe Schneider 


WordPerfect 
Beispiele-Ubungen-Befehls- 
übersichten 


Eine Übersicht über die vielfältigen 
Möglichkeiten von WordPerfect. Die 
Grundlagen (z.B. Erfassen, Kopieren, 
Formatieren) werden ebenso ausführ- 
lich beschrieben wie die Sonderfunktio- 
nen (z.B. Rechenmöglichkeiten, Recht- 
schreibprüfung, automatische Index- 
erstellung). Durch die Unterteilung aller 
Kapitel in einen Ubungs- und Nach- 
schlageteil für Einsteiger und fort- 
geschrittene Benutzer von WordPerfect 
eine wertvolle Hilfe. 


1988. Ca. 250 Seiten. 


Geb. Ca. DM 58,- / Fr. 58.- / S452,- 
ISBN 3-88322-206-2 


Prolog - Verstehen und 
Anwenden 


Ein Überblick über den system- 
unabhängigen Sprachumfang 
der Programmiersprache 
Prolog. 

Ein Buch für alle, die die Einsatzmög- 
lichkeiten einer Programmiersprache 
der 5. Generation besser kennenlernen 
oder ihre Kenntnisse in PROLOG vertie- 
fen wollen. Auch als Nachschlagewerk 
für PROLOG-Anwender geeignet. 


1988. 488 Seiten. 
Geh. DM 68,-/Fr. 68.- /S 530, - 
ISBN 3-88322-201-1 


Modula2 für PCs 
Band 2: Vertiefung 


Das Buch führt den Leser schrittweise in 
die Benutzung fortgeschrittener Kon- 
zepte der Programmiersprache MODU- 
LA 2 ein. Besonderes Gewicht wird da- 
bei auf die programmiertechnischen 
Aspekte gelegt. Durch die zahlreichen 
Beispiele und Ubungen mit Lösung eig- 
net sich dieses Buch zum Selbststu- 
dium und als Basis für Kurse. 


1988. 288 Seiten. 
Geh. DM 68,- /Fr. 68.- /S530,- 
ISBN 3-88322-179-1 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 78,-/Fr. 78,- /S 608,-* 
Best.-Nr. 91731101 


Modula2 für PCs 
Band 3: Praxis 


Im Band 3 der Modula-Reihe lernt der 
Leser die besonderen Möglichkeiten 
dieser Sprache kennen (z.B. Textverar- 
beitung, Datenbankmanagement, 
Tabellenkalkulation, parallele Prozesse, 
Multitasking, Utilities). Die zahlreichen 
Programmlistings mit vollständigen 
Anwendungsprogrammen sind auch 
auf Diskette erhältlich. 


1988. Ca. 350 Seiten. 
Geh. Ca. DM 68,-/Fr. 68.-/S530,- 
ISBN 3-88322-204-6 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 78,-/Fr. 78,- /S 608,-* 
Best.-Nr. 91431101 


IBM-Computerwelt 
Begriffe, Systeme, Programme 


Das Buch bietet einen fundierten Uber- 
blick über die IBM-Computersysteme, 
die Datenfernübertragung (SNA-Kon- 
zept), Datenbanken und lokale Netze 
etc. Es zeichnet sich durch anschau- 
liche Beschreibung der einzelnen Pro- 
dukte aus. 


1988. 208 Seiten. 


Geb. DM 48,- /Fr. 48.-/S 374,- 
ISBN 3-88322-208-9 


Das „grundsätz- 
liche“ Buch üher 
die EDV, jetzt in der 
3., erweiterten Auf- 
lage. 
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GRUNDLAGEN 


EDV-Grundlagen 

Hardware, Software, Betriebs- 
systeme, Datenorganisation 
leichtverständlich dargestellt 


Dieses Buch ist eine umfassende und 
systematisch aufgebaute Einführung in 
die elektronische Datenverarbeitung. 
Dem Leser werden grundlegende 
Kenntnisse durch eine klare und ver- 
ständliche Darstellung vermittelt. Viele 
Bilder und Beispiele erleichtern ein 
Selbststudium. Mit ausführlicher Dar- 
stellung der MSDOS-Befehlsbibliothek. 


1988. 3., erw. Aufl. 512 Seiten. 
Geh. DM 68,-/Fr. 68.- /S 530,- 


Programmierung in Turbo G 
Konzept, Strukturen, Realisie- 
rung 


Das Buch enthält eine praxisorientierte, 
didaktische Einführung in Turbo C. An- 
hand zahlreicher Beispiele werden alle 
grundlegenden C-Konzepte und Befehle 
erklärt. Dabei entsteht eine Bibliothek 
mit nützlichen C-Funktionen: Schnitt- 
stellenprogrammierung, Fenstertech- 
nik, Grafik, Dateiverwaltung, Assem- 
blermodule, Benutzeroberflächen. 


1988. Ga. 300 Seiten. 


Geb. Ca. DM 68,- / Fr. 68.-/S 530,- 
ISBN 3-88322-207-0 


Turbo Pascal 4.0 
Programmbibliotheken und ihre 
Anwendung 


Anhand einer Sammlung vielseitig ver- 
wendbarer Funktionen werden die Be- 
sonderheiten von Turbo Pascal 4.0 her- 
vorgehoben. Die vorgestellten Anwen- 
dungsprogramme decken ein breites 
Spektrum ab: DOS-Sysinfo, HDpark für 
2 Platten, Filer, Plot-Ausgabe (HP-GL) 
am Schirm, Tiny-Lisp, usw. Tips, Tricks 
und andere Hinweise runden das Ange- 
bot ab. 


1988. Ca. 500 Seiten. 
Geb. Ca. DM 68,- /Fr. 68.-/S530,- 
ISBN 3-88322-211-9 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 68,- /Fr. 68,- /S 530,-* 
Best.-Nr. 91531101 


Fortran für PCs und Großrechner 
f77 - Fortran 77 - MS-Fortran 
Für alle Rechner mit dem 
Betriebssystem MSDOS, CDOS 
oder UNIX 


Inhalt des Buches ist die komplette 
Sprachbeschreibungvon Fortran 77 so- 
wie ein Sprachvergleich der Betriebs- 
systeme MS-DOS, G-DOS und UNIX. Der 
2. Teil geht dann auf alle notwendigen 
Compiler wie auch auf die Zusatz- 
programme ratfor, efl, fsplit, etc. ein. 


1988. Ca. 500 Seiten. 
Geb. Ca. DM 78,- /Fr. 78.-/S 608,- 
ISBN 3-88322-180-5 


*unverbindliche Preisempfehlung 


ISBN 3-88322-202-X 
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ihr Fachbuchhändler: 


Software Engineering für PCs 
Planung und Realisierung eines 
praktischen Beispiels in dBase 
Il+ 


Auf der Basis langjähriger Erfahrung 
entstand dieses Buch von einem Prakti- 
ker für PC-Praktiker. Die Theorie des 
Software Engineerings wurde knapp 
gehalten. Dafür werden anhand von | 
Beispielen - im Rahmen des Phasen- 
konzepts - notwendige und nützliche 


BRORn Verfahren und Methoden aufgezeigt. | 
proiischenegie — 1988. 216 Seiten. | — 
Sur Geh. DM 52,-/Fr. 52.-/S 406,- 


Programmierung in Open 
Access Il 

Befehle und Beispiele zum 
Nachschlagen 


Dieses Buch geht auf den „Programmie- 
rer“ des integrierten Programmpaketes 
von Open Access II ein. Es enthält für 
den Einsteiger in die Programmierung 
Übungen und dient dem geübten Open 
Access II Anwender als Nachschlage- 
werk. Mit Hilfe der zur Verfügung ste- 
henden Befehle kann man umfassende 
Programme selbst erstellen. 


1988. Ca. 250 Seiten. 
Geb. Ca. DM 58,- / Fr. 58.- / S452,- 
ISBN 3-88322-210-0 


*unverbindliche Preisempfehlung 


ISBN 3-88322-197-X 


0S/2 - ein neuer Betriehs- 
systemstandard 
Neue Konzepte für PCs 


Das Buch führt in die Arbeitsweise des 
Betriebssystems 0S/2 ein, wobei Stra- 
tegien und Verfahrensweisen des neuen 
Betriebssystems aufgezeigt werden. 
Obwohl das Buch Einsteigern helfen 
soll, das geeignete Betriebssystem zu 
finden, werden zur Freude der System- 
programmierer auch stark ins Detail ge- 
hende Fragen zu 0S/2 geklärt. 


1988. 200 Seiten. 


Geb. DM 58,-/Fr. 58,-/S 452,- 
ISBN 3-88322-205-4 


Professional COBOL/2 Work- 
bench 

Ein umfassendes Werk über den 
neuen COBOL-Standard nach 
ANSI’85 High Level und SAA für 
die Betriebssysteme DOS, 

OS/2 und XENIX/UNIX 


Dieses Werk vermittelt eine ausführli- 
che und gründliche Einarbeitung in die 
Programmiersprache COBOL. 30 Pro- 
grammbeispiele und Struktogramme 
verhelfen dem Leser zu einem praxis- 
orientierten Programmierstil. 


1988. 896 Seiten. 
Geh. DM 88,- /Fr.88.-/S686,- 
ISBN 3-88322-200-3 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 98,- /Fr. 98,- /S 764,-* 
Best.-Nr. 91331101 


Betriebssysteme im Einsatz 4 
MSDOS 3.3 und 3.31 


Das Buch behandelt nicht nur Betriebs- 
systemänderungen und -erweiterun- 
gen, sondern auch Kommandos und 
Funktionen. Es ist wie eine program- 
mierte Unterweisung aufgebaut und 
führt von Systembefehlen über Batch- 
Kommandos bis zu den internen 
Systemaufrufen. Mit Kurzkommando- 
übersicht und ausführlichem Inhalts- 
verzeichnis. 


1988. Ca. 400 Seiten. 
Geh. Ca. DM 68,- / Fr. 68.- /S530,- 
ISBN 3-88322-209-7 


PeterP Völzing 
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MSDOS im Detail 3 
Kurzbeschreibung aller Kom- 
mandos, Dienstprogramme und 
Komponenten von MSDOS 3.30 
und 3.31 


Beschreibung aller externen/internen 
Kommandos von MSDOS 3.30, der 
wichtigen Dienstprogramme (Debug) 
sowie aller Interrupts und Systemfunk- 
tionen. Ein besonderes Kapitel bietet al- 
le wichtigen Informationen zu MSDOS 
3.31 (Compaq Deskpro 386-Version). 
Ein Standardwerk für Software-Anwen- 
der und Systemspezialisten. 


1988. 584 Seiten. 
Geb. DM 78,-/Fr. 78.-/S 608, - 
ISBN 3-88322-203-8 


MSDOS-Assembler-Program- 
mierung 

Praktische Anwendungen von 
DOS-Aufrufen in Maschinen- 

sprache 


Das Buch umfaßt den internen Aufbau 
von MSDOS und die Programmierung 
der Betriebssystemfunktionen. Alle Be- 
reiche der Datei-/Directoryverwaltung, 
Ein- und Ausgabefunktionen, Pro- 
grammverwaltung und Systemaufrufe 
- auch innerhalb höherer Programmier- 
sprachen - sind detailliert erläutert. 


1988. Ca. 350 Seiten. 
Geb. Ca. DM 68,- / Fr. 68.- /S530,- 
ISBN 3-88322-198-8 


Dazu Diskette lieferbar: 
DM 68,- / Fr. 68,- /S 530,-* 
Best.-Nr. 91231101 


IWT Verlag GmbH, Wendelsteinstraße 3, 8011 Vaterstetten, Telefon (08106) 31017, Telex 5213989 iwt. 


Auslieferung Schweiz: Thali AG, Industriestraße 2, CH-6285 Hitzkirch, Tel. (041) 852828 


Auslieferung Österreich: Erb-Verlag Ges. m.b.H.+ Co.KG., Amerlingstraße 1, A-1061 Wien 6, Tel. (0222) 5870526, Telex 136145 


